Monomos Blog von Christian Brugger-Burg 
steht unter einer Creative Commons 
Namensnennung-Nicht-kommerziell- 
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 
3.0 Unported Lizenz . 



Anonym in der Offentlichkeit 



Ich wohne ja bekanntlich in Stuttgart und bin ein regelmaBiger Benutzer des OPNV auch SSB oder VVS 
genannt. Schon vor Jahren wurde in den Zugen kleine Uberwachungskameras eingebaut, die mich seit 
dem ersten Mai nerven. Auch die Bahnhofe sind mehr ober weniger flachendeckend mit Kameras 
uberwacht. Dass die meisten groBen Kaufhausketten auf moderne Videotechnik setzen um sich vor 
Ladendieben zu schutzen ist wohl auch bekannt. 

Was mich nun endgultig zum handeln veranlasst hat ist die Tatsache das inzwischen auch weite Teile des 
Cityrings und sonstiger HauptverkehrsstraBen durch Kameras uberwacht werden. 
Auch wird seit heute der Hauptbahnhof massiv Videouberwacht. Inzwischen ist es unmoglich geworden 
sich in Stuttgart unbehelligt zu bewegen. Wenn ich mal Zeit und Lust habe werde ich eine Karte mit den 
mir bekannten Standorten und ihrem Uberwachungsbereich anfertigen. 

Da mir diese permanente Beobachtung total auf den Zeiger geht, die Tatsache das viele Stuttgarter den 
Einsatz von Videokameras sogar befurworten steigert dieses Unbehagen noch. Daher habe ich mich 
entschlossen in Zukunft nur noch vermummt in der Stadt unterwegs zu sein. Da in Deutschland im 
Vergleich zu Frankreich oder Belgien nur bei Demonstrationen ein Vermummungsverbot besteht. Sollte 
dass rein Rechtlich kein Problem darstellen. 

Meine Erfahrungen und Erlebnisse werde ich hier in meinem Bloq veroffentlichen. 



